Deutscher Bundestag 
4. Wahlperiode 


Drucksache IV/1120 


Mündlicher Bericht 

des Haushaltsausschusses 
(13. Ausschuß) 

zum Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des 
Bundeshaushaltsplans für das Rechnungsjahr 1963 
(Haushaltsgesetz 1963) 

— Drucksache IV/700 — 


hier: Einzelplan 26 

Geschäftsbereich des Bundesministers für Ver- 
triebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte 

Berichterstatter: 

Abgeordneter Windelen 

Antrag des Ausschusses 

Der Bundestag wolle beschließen, 

den Entwurf des Einzelplans 26 mit den aus der nachstehenden 
Zusammenstellung ersichtlichen Änderungen und den sich 
daraus ergebenden Änderungen der Abschlußsummen, im 
übrigen unverändert nach der Vorlage anzunehmen. 


Bonn, den 29. März 1963 


Der Haushaltsausschuß 


Schoettle 

Vorsitzender 


Windelen 

Berichterstatter 


Druck: Bonner Universitäts-Budidruckerei, 53 Bonn 
Alleinvertrieb: Dr. Hans Heger, 532 Bad Godesberg, 
Postfach 821, Goethestraße 54, Tel. 6 35 51 



Drucksache IV/ 11 20 


Deutscher Bundestag — 4. Wahlperiode 


Zusammenstellung 

des Entwurfs des Einzelplans 26 
Geschäftsbereich des Bundesministers für Vertriebene, 
Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte 

— Drucksache 1V/700 Anlage — 

mit den Beschlüssen des Haushaltsausschusses 
(13. Ausschuß) 


Entwurf 


Beschlüsse des 13. Ausschusses 


Kap. 26 01 Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge 
und Kriegsgeschädigte 


Tit. 101 Amtsbezüge des Ministers und Dienst- 
bezüge, Zulagen und Zuwendungen der 
planmäßigen Beamten (einschließlich der 
in Planstellen angestellten Beamten auf 


Probe) 



1 900 900 DM 

Bes.-Gr. 

A 14 

19 

Ober- 

regierungsräte 

Bes.-Gr. 

A 13 

10 i 

( 9) Regierungs- 




räte, 

davon 4 kw bei 




Wegfall der 
Aufgaben (siehe 
Erläuterungen) 
und 1 kw bei 
Ausscheiden des 
Stelleninhabers 


ku-Stellen auf Grund des G 131 


Tit. 101 Amtsbezüge des Ministers und Dienst- 
bezüge, Zulagen und Zuwendungen der 
planmäßigen Beamten (einschließlich der 
in Planstellen angestellten Beamten auf 
Probe 1 899 900 DM 

Bes. -Gr. A 14 18 (19) Ober- 

regierungsräte 

Bes. -Gr. A 13 10 ( 9) Regierungs- 

räte, 

davon 4 kw bei 
Wegfall der 
Aufgaben (siehe 
Erläuterungen), 

1 kw bei Aus- 
scheiden des 
Stelleninhabers, 

* 1 kw am 29. Fe- 

bruar 1964, 

1 kw am 

31. August 1964, 

1 kw am 

31. März 1965, 

1 kw am 

31. August 1965 

und 

1 kw am 

30. September 

1965 

kw- und ku-Stellen auf Grund des G 131 

Bes.-Gr. A 13 1 (— ) Regierungs- 

landwirt- 
schaftsrat 
— kw — 


Tit. 106 Unterstützungen für die Beamten, Ange- Tit. 106 Unterstützungen für die Beamten, Ange- 
stellten und Arbeiter 15 600 DM stellten und Arbeiter 14 600 DM 

Tit. 107 Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschrif- Tit. 107 Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschrif- 
ten für Beamte, Angestellte und Arbeiter ten für Beamte, Angestellte und Arbeiter 

170 000 DM 160 000 DM 
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Drucksache IV/1120 


Entwurf Beschlüsse des 13, Ausschusses 

(noch Kap. 26 01) 

Tit. 208 Betrieb von Dienstfahrzeugen 29 000 DM Tit. 208 Betrieb von Dienstfahrzeugen 28 000 DM 

Tit. 218 Kosten für Sachverständige 6 000 DM Tit. 218 Kosten für Sachverständige 4 000 DM 

Tit. 296 Zuschuß zur Förderung von Gemeinschafts- Tit. 296 Zuschuß zur Förderung von Gemeinschafts- 
veranstaltungen 3 900 DM Veranstaltungen 3 700 DM 

Kap. 26 02 Allgemeine Bewilligungen 


Tit. 300 Herstellung, Ankauf und Verbreitung von 
Informationsmaterial 

Von den Mitteln sind 70 000 DM gesperrt. 

Tit. 306 Dokumentation des Schicksals der deut- 
schen Gefangenen des zweiten Weltkrieges 
Von den Mitteln sind 25 000 DM gesperrt. 

Tit. 307 Entschädigungen an ehemalige Kriegsge- 
fangene 68 000 000 DM 


Tit. 530 Darlehen an ehemalige Kriegsgefangene 
und politische Häftlinge zum Aufbau oder 
zur Sicherung der wirtschaftlichen Existenz 
sowie zur Beschaffung von Wohnraum 
(einschließlich der Verwaltungs- und son- 
stigen Kosten der Hausbanken) 

15 000 000 DM 

Tit. 602 Zuwendungen für die Erfüllung von Such- 
dienstaufgaben 8 550 000 DM 

Von den Mitteln sind 760 000 DM gesperrt. 

Tit. 605 Beihilfen an ehemalige Kriegsgefangene 
und politische Häftlinge zur Beschaffung 
von Hausrat 1 500 000 DM 

Tit. 607 Beihilfen an Deutsche aus der Sowjetzone 
oder aus dem Sowjetsektor von Berlin zur 
Beschaffung von Möbeln und sonstigem 
Hausrat (Einrichtungshilfe) 

94 300 000 DM 


Tit. 675 Finanzierung des Internationalen Such- 
dienstes in Arolsen 2 300 800 DM 


Tit. 300 Herstellung, Ankauf und Verbreitung von 
Informationsmaterial 


Tit. 306 Dokumentation des Schicksals der deut- 
schen Gefangenen des zweiten Weltkrieges 

Tit. 307 Entschädigungen an ehemalige Kriegsge- 
fangene 43 000 000 DM 

Von den Mitteln sind 25 000 000 DM gesperrt. 
Sie dürfen nur mit Zustimmung des Haushalts- 
ausschusses des Deutschen Bundestages frei- 
gegeben werden. 

Tit. 530 Darlehen an ehemalige Kriegsgefangene 
und politische Häftlinge zum Aufbau oder 
zur Sicherung der wirtschaftlichen Existenz 
sowie zur Beschaffung von Wohnraum 
(einschließlich der Verwaltungs- und son- 
stigen Kosten der Hausbanken) 

14 000 000 DM 

Tit. 602 Zuwendungen für die Erfüllung von Such- 
dienstaufgaben 8 486 600 DM 

Von den Mitteln sind 100 000 DM gesperrt. 

Tit. 605 Beihilfen an ehemalige Kriegsgefangene 
und politische Häftlinge zur Beschaffung 
von Hausrat 1 275 000 DM 

Tit. 607 Beihilfen an Deutsche aus der Sowjetzone 
oder aus dem Sowjetsektor von Berlin zur 
Beschaffung von Möbeln und sonstigem 
Hausrat (Einrichtungshilfe) 

54 300 000 DM 

Von den Mitteln sind 30 000 000 DM gesperrt. 
Sie dürfen nur mit Zustimmung des Haushalts- 
ausschusses des Deutschen Bundestages frei- 
gegeben werden. 

Tit. 608 Zuschuß an Vertriebene und geflüchtete 
Müller zur Verbilligung von Zinsen für 
Inanspruchnahme von Krediten zur Fort- 
führung ihrer Eingliederungsmaßnahmen 

225 000 DM 

Tit. 675 Finanzierung des Internationalen Such- 
dienstes in Arolsen 2 423 500 DM 
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Entwurf Beschlüsse des 13. Ausschusses 

Kap. 26 03 Dienststellen des Bundesnotaufnahmeverfahrens in Berlin, 

Gießen und Uelzen 


Personalausgaben 


Tit. 101 Dienstbezüge, Zulagen und Zuwendungen 
der planmäßigen Beamten (einschließlich 
der in Planstellen angestellten Beamten 
auf Probe) 265 900 DM 

ku-Stellen auf Grund G 131 

Bes. -Gr. A 13 10 (9) Regierungs- 

räte, 

davon 1 ku in 

1 Stelle der 
Ver.-Gr. / 

2 ku in 2 Stel- 
len der Verg.- 
Gr. II und 7 ku 
in 7 Stellen der 
Verg.-Gr. III 


Bes.-Gr. A 7 2 (3) Regierungs- 

obersekretäre, 
davon 1 ku in 
i Stelle der 
Verg.-Gr. /V b 
und 1 ku in 
in 1 Stelle der 
Verg.-Gr. VII 

Tit. 104 Bezüge der nichtbe amteten Kräfte 

a) Vergütungen der Angestellten 

3 662 200 DM 

b) Löhne der Arbeiter 199 900 DM 


Personalausgaben 

Von den Mitteln bei den Personalausgaben sind 
450 000 DM gesperrt. 

Tit. 101 Dienstbezüge, Zulagen und Zuwendungen 
der planmäßigen Beamten (einschließlich 
der in Planstellen angestellten Beamten 
auf Probe) 239 700 DM 

kw- und ku-Stellen auf Grund G 131 

Bes.-Gr. A 13 10 (9) Regierungs- 

räte, 

davon 1 ku in 
1 Stelle der 
Verg.-Gr. I b 
1 ku in 1 Stelle 
der Verg.-Gr. II, 
6 ku in 6 Stellen 
der Verg.-Gr. III 
und 2 kw am 
31. Dezember 
1963 

Bes.-Gr. A 7 1 (3) Regierungs- 

obersekretär, 
ku in 1 Stelle 
der Verg.-Gr. 
VII 


Tit. 104 Bezüge der nichtbeamteten Kräfte 

a) Vergütungen der Angestellten 

3 111 800 DM 

b) Löhne der Arbeiter 111 700 DM 


Sachausgaben 


Tit. 203 Post- und Fernmeldegebühren, Kosten für 
Fernmeldeanlagen sowie Rundfunkgebüh- 
ren 79 000 DM 

Tit. 206* Bewirtschaftung von Dienstgrundstücken 
und Diensträumen 260 000 DM 

Tit. 230 Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen 
für Einsatzkräfte des Behördenselbstschut- 
zes 22 000 DM 

Tit. 298 Zuschuß zur Gemeinschaftsverpflegung 

40 000 DM 


Sachausgaben 

Von den Mitteln bei den Sachausgaben sind 50 000 DM 
gesperrt. 

Tit. 203 Post- und Fernmeldegebühren, Kosten für 
Fernmeldeanlagen sowie Rundfunkgebüh- 
ren 65 000 DM 

Tit. 206 Bewirtschaftung von Dienstgrundstücken 
und Diensträumen 180 000 DM 

Tit. 230 Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen 
für Einsatzkräfte des Behördenselbstschut- 
zes 15 000 DM 

Tit. 298 Zuschuß zur Gemeinschaftsverpflegung 

35 000 DM 
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